S. BP. 


Mer inż. Ryszard Janusz 


BOGORIA SKOTNICKI 


NAJUKOCHAŃSZY SYN, MĄŻ, BRAT, SZWAGIER I WUJEK 
PRACOWNIK AGH 


przeżywszy lat 38, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 12. V. 1980 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w piq- 
tek dnia 16 bm. o godzinie 10.40, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


RODZICE, ŻONA, SIOSTRA I POZOSTAŁA RODZINA. 


D. Z. 2735/80 - 30 


